


スポ ッ ト ラ イト 


DL-SD04W 


希望 小売 価格 50.000 円 ( 税 抜 ) 






































4000K 


Ra83 


回 2 


3370 Im 

50W 

67.4 Im/W 

アル ミダ イカ スト (ホワ イト 塗装 ) 
アク リル 

本 体 2.2kg 

内 蔵 

90° 

AC100V 

51VA 

40.000 時 間 ( 光 東 維持 率 70%) 
不可 





